Karte des Deutschen Reiches . 
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L.8 
&Sch) Mecklenburg-Schwerin . Herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme 1882. Bericktigt 1904. 
Aufgenommen v.der Preuß. Landesaufnahme 1879. Maßstab 00800 der natüf.Länge. 
Jeichsamt für Landesaufnahme, Nachtröge 1924. “ w0ß2. GR. er 2209, #000: 2000 2200. 2000 000 Meter- 8 Bilometer. 
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/geographische Meile - 720.4 Meter. 
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Nachdruck und. Vervielfältigung jeder Art. .auch einzelner Teile, somie die Anfertigung von Vergrößerungen. oder 
Verkleinerungen. sind verboten, und merden gerichtlich auf Grund. des Urheberschutzgesetzes verfolgt. 


Die Zahlen geben die Höhen über Normal.Nidl in Metern an. 


